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भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 12 जून, 2024 


संदर्भ: ।10-208013/1/2020-208-815(898)--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के 
उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं | 


अनुसूची 
By स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
a. वर्ष तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा हा 
शीर्षक 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 आई एस 3232 : 2024 6 जून 2024 आई एस 3232 : 1999 6 जुलाई 
प्रक्रिया प्रवाह आरेख, पाइपिंग और प्रक्रम प्रवाह आरेखों, TATA तथा 2024 
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मापयन्त्रण आरेख हेतु आलेखीय प्रतीकों मापयन्त्रण आरेखों के ग्राफीय 
पर अनुशंसा प्रतीकों की अनुशंसाएँ 
(तीसरा पुनरीक्षण) (दूसरा पुनरीक्षण) 
2 आई एस 11620 : 2024 6 जून 2024 आई एस 11620 - 1986 6 जुलाई 
द्रव बेड ड्रायर -- रीति संहिता द्रव बेड ड्रायर के लिए रीति संहिता 2024 
(पहला पुनरीक्षण) 
3 | आई एस 16753 (भाग 5) : 2024 6 जून 2024 आई एस 16753 (भाग 5) : 6 जुलाई 
आई एस ओ 29463-5 : 2022 2018 2024 
हवा में कणों को हटाने के लिए उच्च आई एस ओ 29463-5 : 2011 
दक्षता वाले फिल्टर्स और फिल्टर हवा में कणों को हटाने के लिए 
ae ऐलीमेंट उच्च-दक्षता वाले फिल्टर्स और 
भाग 5 फिल्टर ऐलीमेंट के लिए fae साट्यिस 
परीक्षण पद्धति भाग 5 फिल्टर ऐलीमेंट के लिए 
(पहला पुनरीक्षण) परीक्षण पद्धति 
4 आई एस 18739 : 2024 6 जून 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
वस्त्रादि -- चादर, तकिया कवर और 
रजाई कवर -- विशिष्टि 
5 | आई एस/आई ई सी टी एस 63042- | 6 जून 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
302 : 2021 
यूएचवी ए.सी. प्रसार प्रणाली 
भाग 302 चालू करना 
; आई एस/आई ई सी टी आर 63042- | 6 जून 2024 लागू नहीं लागू नहीं 


303 : 2021 
यूएचवी ए.सी. प्रसार प्रणाली 
भाग 303 यूएचवी ए.सी. प्रसारण 
लाइन पावर आवृत्ति पैरामीटर के माप 
-- दिशानिर्देश 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 
[विज्ञापन-ा11/4/असा./196/2024-25] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the12th June 2024 
Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (898)—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 


against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
SI. No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Indian Date of 
No. Standards Established Establishment Standards to be Withdrawn, if Withdrawal 


any 


[भाग lave 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 IS 3232 : 2024 6 June 2024 IS 3232 : 1999 6 July 2024 
Recommendations on Graphical Recommendations on Graphical 
Symbols for Process Flow Symbols for Process Flow 
Diagrams, Piping and Diagrams, Piping and 
Instrumentation Diagrams Instrumentation Diagrams 
(Third Revision) (Second Revision) 
2 IS 11620 : 2024 6 June 2024 IS 11620 - 1986 6 July 2024 
Fluid Bed Dryer — Code of Practice Code of Practice for Fluid Bed 
(First Revision) Dryer 
3 IS 16753 (Part 5) : 2024 6 June 2024 IS 16753 (Part 5) : 2018 6 July 2024 
ISO 29463-5 : 2022 ISO 29463-5 : 2011 
High-Efficiency Filters and Filter High-Efficiency Filters and Filter 
Media for Removing Particles in Air Media for Removing Particles in Air 
Part 5 Test Method for Filter Part 5 Test Method for Filter 
Elements (First Revision) Elements 
6 June 2024 
4 IS 18739 : 2024 NA NA 
Textiles — Bedsheets, Pillow Cover 
and Blanket Cover — Specification 
6 June 2024 
5 IS/TEC TS 63042-302 : 2021 NA NA 
UHV a.c. Transmission Systems 
Part 302 Commissioning 
हे IS/TEC TR 63042-303 : 2021 NA NA 
UHV a.c. Transmission Systems 
Part 303 Measurement of UHV a.c. 6 June 2024 
Transmission Line Power 
Frequency Parameter — Guidelines 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-HI/4/Exty./196/2024-25] 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 


and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. jyanoy 


KUMAR VERMA Pate: 2024.06.2: 


MANOJ KUMA 


18:48:51 +05'3 


Digitally signed 


by 
R VERMA 
1 
0! 


